Gabriel Fauré 



(1845-1924) 



Pavane Op. 50 

Arranged for recorders 



(Descant, treble 1, treble 2, tenor 1, tenor 2 & bass) 



By 



Christian Mondrup 

Treble 2 (octaved) 
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Treble 2 (octaved) 



Andante molto moderato (J = 84) 
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Treble 2 (octaved) 
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